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PART III — Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 228 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जून 23 , 2020 / आषाढ़ 2 , 1942 
NEW DELHI , TUESDAY , JUNE 23 , 2020 / ASHADHA 2 , 1942 


No. 228 ] 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 जून , 2020 
संदर्भ : पब / 3 / 3 / 2020-21 ( 24 ) . भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 15 के उपनियम ( 1 ) के अनुसरण 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो 
गये हैं । 

स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , वर्ष स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द 
संख्या और शीर्षक 

होने हैं , अगर हैं , की संख्या वर्ष तिथि 

और शीर्षक 


में 


क्रम 


रद्द होने की 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 . 


( 2 ) 
आई एस 17426 : 2020 
कोविद -19 में इस्तेमाल के लिए आईसीयू 

वेंटीलेटर -विशिष्टि 


19 जून 2020 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग , नई दिल्ली 110002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , 
गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , नागपुर , कानपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http://www.standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

जे . राय चौधरी , वैज्ञा - जी एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण – पी एवं एम ) 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

( Department of Consumer Affairs ) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 19th June , 2020 


Ref : PUB / 3 / 3 / 2020-21 ( 24 ) .— In pursuance of sub - rule ( 1 ) of Rule 15 of the Bureau of Indian 
Standards Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars 
of which are given in the second column of schedule hereto annexed has been established on the date 
indicated against it in third column . The particulars of the standards , if any , which are given in the fourth 
column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in 
the fifth column . 


SCHEDULE 


Date of 


SL 
No. 


No , Year & Title of the Indian 

Standards Established 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


Establishment 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 . 


19 June 2020 


NA 


NA 


IS 17426 : 2020 
ICU Ventilators for use in COVID - 19 - 

Specification 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards , Manak Bhawan , 
9 , Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi - 110002 ; Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai , 
Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal , Bhubaneshwar , Coimbatore , Guwahati , 
Hyderabad , Jaipur , Nagpur , Kanpur , Patna , Punc , Kochi . Online purchase of Indian Standards can be made 

, . . 
at http://www.standardsbis.in 

J. ROY CHOWDHURY , SC - G & DDG ( Stdn . - P & M ) 


[ ADVT . - III / 4 / Exty . / 82 / 2020-21 ] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 जून , 2020 
संदर्भ : पब / 3 / 3 / 2020-21 ( 25 ) . भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 15 के उपनियम ( 1 ) के 
अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में 
दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 
स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , वर्ष स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द 

रद्द होने की तिथि 
संख्या और शीर्षक 

होने हैं , अगर हैं , की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 


क्रम 


1 . 


19 जून 2020 


18 जुलाई 2020 


आई एस 4167 : 2020 
वायु प्रदूषण से संबधित परिभाषिक 

शब्दावली 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 4167 : 1980 
वायु प्रदूषण से संबधित 
परिभाषिक शब्दावली 
( पहला पुनरीक्षण ) 


2 


19 जून 2020 


18 जुलाई 2020 


आई एस 4566 : 2020 
मिथाइलीन क्लोराईड ( दिक्लोरोमेथेन ) - 

तकनीकी की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 4566 : 1979 

मिथाइलीन क्लोराईड 
( दिक्लोरोमेथेन ) - तकनीकी की 

विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 
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3 . 


19 जून 2020 


18 जुलाई 2020 


आई एस 4720 : 2020 
सतह जलविघुत स्टेशनों के वेंटिलेशन - 

रीति संहिता 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 4720 : 1982 
सतह जलविघुत स्टेशनों के 
वेंटिलेशन - रीति संहिता 

( पहला पुनरीक्षण ) 


4 . 


19 जून 2020 


18 जुलाई 2020 


आई एस 16479 : 2020 
व्हीलड उच्च स्पीड रबड़ ट्रेकड मृदा संचालन 
मशीनें एवं निर्माण उपकरण संबंधी वाहनों 
हेतु ब्रेकिंग - सिस्टमों की कार्यकारिता 
अपेक्षाएँ तथा परीक्षण प्रक्रियाऐ 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 16479 : 2017 
व्हीलड उच्च स्पीड रबड़ ट्रेकड मृदा 
संचालन मशीनें एवं निर्माण 
उपकरण संबंधी वाहनों हेतु 
ब्रेकिंग - सिस्टमों की कार्यकारिता 
अपेक्षाएँ तथा परीक्षण प्रक्रियाऐ 


5 . 


19 जून 2020 


18 जुलाई 2020 


आई एस 17055 ( भाग 2 ) : 2020 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 2 ट्रैक्टर डोजर्स की अपेक्षाएँ 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 17055 ( भाग 2 ) : 
2019 / आई एस ओ 20474-2 : 

2017 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 2 ट्रैक्टर डोजर्स की अपेक्षाएँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 


6 . 


19 जून 2020 


18 जुलाई 2020 


आई एस 17055 ( भाग 4 ) : 2020 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 4 बैकहो लोडरो की अपेक्षाएँ 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 17055 ( भाग 4 ) : 
2019 / आई एस ओ 20474-4 : 

2017 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 4 बैकहो लोडरो की अपेक्षाएँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 


7 . 


19 जून 2020 


आई एस 17055 ( भाग 7 ) : 
2019 / आई ओ 20474-7 : 


18 जुलाई 2020 


आई एस 17055 ( भाग 7 ) : 2020 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 7 स्क्रैपर्स की अपेक्षाएँ 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


2017 


मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 7 स्क्रैपर्स की अपेक्षाएँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 


8 . 


19 जून 2020 


18 जुलाई 2020 


आई एस 17055 ( भाग 8 ) : 2020 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 8 ग्रेडर्स की अपेक्षाएँ 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 17055 ( भाग 8 ) : 
2019 / आई एस ओ 20474-8 : 

2017 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 8 ग्रेडर्स की अपेक्षाएँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 


9 . 


19 जून 2020 


18 जुलाई 2020 


आई एस 17055 ( भाग 9 ) : 2020 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 9 पाइपलेयर्स की अपेक्षाएँ 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 17055 ( भाग 9 ) : 
2019 / आई एस ओ 20474-9 : 

2017 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 9 पाइपलेयर्स की अपेक्षाएँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 
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10 . 


19 जून 2020 


18 जुलाई 2020 


आई एस 17055 ( भाग 10 ) : 2020 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 10 टैंचर्स की अपेक्षाएँ 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 17055 ( भाग 10 ) : 
2019 / आई एस ओ 20474-10 : 

2017 
मृदा - संचालन मशीनरी- सुरक्षा 
भाग 10 टैंचर्स की अपेक्षाएँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 


11 . 


19 जून 2020 


18 जुलाई 2020 


आई एस 17055 ( भाग 11 ) : 2020 

मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 11 भूमि और लैंडफिल कम्पैक्टर्स की 

अपेक्षाएँ 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 17055 ( भाग 11 ) : 
2019 / आई एस ओ 20474-11 : 

2017 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 11 भूमि और लैंडफिल 
कम्पैक्टर्स की अपेक्षाएँ 
( पहला पुनरीक्षण ) 


12 . 


19 जून 2020 


18 जुलाई 2020 


आई एस 17055 ( भाग 12 ) : 2020 

मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 12 केबल एक्सकेवेटर्स की अपेक्षाएँ 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 17055 ( भाग 12 ) : 
2019 / आई एस ओ 20474-12 : 

2017 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 12 केबल एक्सकेवेटर्स की 

अपेक्षाएँ 
( पहला पुनरीक्षण ) 


13 . 


19 जून 2020 


18 जुलाई 2020 


आई एस 17055 ( भाग 13 ) : 2020 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 13 रोलर्स की अपेक्षाएँ 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एम 17055 ( भाग 13 ) : 
2019 / आई एस ओ 20474-12 : 

2017 
मृदा - संचालन मशीनरी - सुरक्षा 
भाग 13 रोलर्स की अपेक्षाएँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग , नई दिल्ली 110 002 
क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , बंगलौर , भोपाल , 
भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , कानपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । 
भारतीय मानकों को http://www.standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

जे . राय चौधरी , वैज्ञा - जी एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण – पी एवं एम ) 

[ विज्ञापन- III /4/असा./82/2020-21 ] 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 22nd June , 2020 


Ref : PUB / 3 / 3 / 2020-21 ( 25 ) .— In pursuance of sub - rule ( 1 ) of Rule 15 of the Bureau of Indian 
Standards Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars 
of which are given in the second column of schedule hereto annexed has been established on the date 
indicated against it in third column . The particulars of the standards , if any , which are given in the fourth 
column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in 
the fifth column . 
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THE SCHEDULE 


Date of 


Si . 
No. 


No , Year & Title of the Indian 

Standards Established 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


Establishment 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 . 


19 June 2020 


18 Jul 2020 


IS 4167 : 2020 
Glossary of Terms Relating to Air 

Pollution 
( Second Revision ) 


IS 4167 : 1980 
Glossary of Terms 
Relating to Air Pollution 

( First Revision ) 


2 . 


IS 4566 : 2020 


19 June 2020 


18 Jul 2020 


Specification For Methylene Chloride 
( Dichloromethane ) - Technical 

( Second Revision ) 


IS 4566 : 1979 
Specification For 
Methylene Chloride 
( Dichloromethane ) - 

Technical 


( First Revision ) 


3 . 


19 June 2020 


18 Jul 2020 


IS 4720 : 2020 
Ventilation of Surface Hydel Power 

Stations - Code of Practice 


IS 4720 : 1982 
Code of Practice for 
Ventilation of Surface 
Hydel Power Stations 

( first Revision ) 


( Second Revision ) 


4 . 


IS 16479 : 2020 


19 June 2020 


IS 16479 : 2017 


18 Jul 2020 


Performance Requirements and Test 

Procedures of Braking Systems for 
Wheeled or High - Speed Rubber Tracked 
Earth Moving Machines and Construction 

Equipment Vehicles 

( First Revision ) 


Performance 
Requirements and Test 
Procedures of Braking 
Systems for Wheeled or 

High - Speed Rubber 
Tracked Earth Moving 

Machines and 
Construction Equipment 

Vehicles 


5 . 


19 June 2020 


18 Jul 2020 


IS 17055 ( Part 2 ) : 2020 
Earth - Moving Machinery - Safety 
Part 2 Requirements for Tractor Dozers 

( Second Revision ) 


IS 17055 ( Part 2 ) : 
2019 / ISO 20474-2 : 

2017 
Earth - Moving 
Machinery - Safety 
Part 2 Requirements for 

Tractor Dozers 


( First Revision ) 


6 . 


19 June 2020 


18 Jul 2020 


IS 17055 ( Part 4 ) : 2020 
Earth - Moving Machinery - Safety 
Part 4 Requirements for Backhoe Loaders 

( Second Revision ) 


IS 17055 ( Part 4 ) : 
2019 / ISO 20474-4 : 

2017 
Earth - Moving 
Machinery - Safety 
Part 4 Requirements for 

Backhoe Loaders 


( First Revision ) 
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7 . 


19 June 2020 


18 Jul 2020 


IS 17055 ( Part 7 ) : 2020 
Earth - Moving Machinery - Safety 
Part 7 Requirements for Scrapers 

( Second Revision ) 


IS 17055 ( Part 7 ) : 
2019 / ISO 20474-7 : 

2017 


Earth - Moving 
Machinery - Safety 
Part 7 Requirements for 

Scrapers 
( First Revision ) 


8 . 


19 June 2020 


18 Jul 2020 


IS 17055 ( Part 8 ) : 2020 
Earth - Moving Machinery - Safety 
Part 8 Requirements For Graders 

( Second Revision ) 


IS 17055 ( Part 8 ) : 
2019 / ISO 20474-8 : 

2017 


Earth - Moving 
Machinery - Safety 
Part 8 Requirements For 

Graders 


( First Revision ) 


9 . 


19 June 2020 


18 Jul 2020 


IS 17055 ( Part 9 ) : 2020 
Earth - Moving Machinery - Safety 
Part 9 Requirements for Pipelayers 

( Second Revision ) 


IS 17055 ( Part 9 ) : 
2019 / ISO 20474-9 : 

2017 
Earth - Moving 
Machinery - Safety 
Part 9 Requirements for 

Pipelayers 
( first Revision ) 


10 . 


19 June 2020 


18 Jul 2020 


IS 17055 ( Part 10 ) : 2020 
Earth - Moving Machinery - Safety 
Part 10 Requirements for Trenchers 

( Second Revision ) 


IS 17055 ( Part 10 ) : 
2019 / ISO 20474-10 : 

2017 
Earth - Moving 
Machinery - Safety 
Part 10 Requirements for 

Trenchers 


( First Revision ) 


11 . 


19 June 2020 


18 Jul 2020 


IS 17055 ( Part 11 ) : 2020 
Earth - Moving Machinery - Safety 
Part 11 Requirements for Earth and 

Landfill Compactors 
( Second Revision ) 


IS 17055 ( Part 11 ) : 
2019 / ISO 20474-11 : 

2017 


Earth - Moving 
Machinery - Safety 
Part 11 Requirements for 
Earth and Landfill 

Compactors 
( First Revision ) 


12 . 


19 June 2020 


18 Jul 2020 


IS 17055 ( Part 12 ) : 2020 
Earth - Moving Machinery - Safety 
Part 12 Requirements for Cable 

Excavators 


IS 17055 ( Part 12 ) : 
2019 / ISO 20474-12 : 

2017 
Earth - Moving 
Machinery - Safety 
Part 12 Requirements for 

Cable Excavators 


( Second Revision ) 


( First Revision ) 
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13 . 


19 June 2020 


18 Jul 2020 


IS 17055 ( Part 13 ) : 2020 
Earth - Moving Machinery - Safety 
Part 13 Requirements for Rollers 

( Second Revision ) 


IS 17055 ( Part 13 ) : 
2019 / ISO 20474-13 : 

2017 


Earth - Moving 
Machinery - Safety 
Part 13 Requirements for 

Rollers 


( First Revision ) 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards , Manak Bhawan , 
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